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Il mese in sintesi 


@ Depressione sul centro 
Europa causa tempo 
instabile 


@ Dal 6 anticiclone: una 
settimana di caldo intenso 


@ Il 12 entrata di aria fresca: 
- temporali e vento 
@ - “up-welling” 


© Dal 23 tempo instabile con 
temporali e vento forte 


®@ Profonda saccatura 
atlantica il 29 


Giugno inizia con una forte ondata di caldo 
e si chiude con frequenti temporali 


@ La depressione con aria fredda in quota pre- 
sente sul centro Europa, che aveva causato 
tempo instabile già a fine maggio, ha conti- 
nuato a far sentire i suoi effetti anche nei primi 
giorni di giugno. Il tempo si è mantenuto quindi 
instabile fino al 5, con alcuni temporali e tem- 
perature nella norma o leggermente inferiori. 

@ Dal 6 l’anticiclone nord-africano si è esteso 
verso il centro Europa: il tempo si è stabilizzato 
e le temperature sono salite repentinamente, 
toccando il 7 i 30 °C in pianura e il giorno suc- 
cessivo i 34 °C. L’ondata calda è proseguita 
sempre più intensa fino al 12, quando le tem- 
perature massime in pianura hanno superato | 
35 °C, mentre le minime si sono attestate sui 
20 °C in pianura e sui 25 °C sulla costa; anche 
la temperatura massima del mare è salita fino 
ad oltre 25 °C, con notevole anticipo sulla sta- 


L'evento del mese 


A giugno 2014 si sono avuti 3 episodi significativi di temporali forti: la notte 
tra il 4 e eil 5, dal pomeriggio del 23 alla mattina del 25 e la notte tra il 29 e il 
30. Di seguito sono descritti i temporali tra il 23 e il 25 giugno. 


I forti temporali e il forte vento tra Il 23 e Il 25 giugno @ 

Il 23 giugno la situazione sinottica al suolo mostra una depressione situata 
sul Mar Baltico e una zona di relativa alta pressione sui Balcani. Alle 00 UTC 
del 24 la situzione è simile, ma con una zona di bassa pressione centrata 
sull’Ungheria, alla quale è associata una linea d’instabilità che si estende 
lungo l'Austria. Alle 00 UTC del 25 tale linea sembra adagiata sulla catena 
delle Alpi e viene classificata come un fronte caldo. 

La serie temporale del profilo verticale dei sondaggi di Udine-Campoformido 
mostra un abbassamento di temperatura nei primi 4.000 m, a iniziare dalla 
serata del 24, mentre più in alto la temperatura rimane pressoché costante. 
Questo fatto, associato all'assenza di rotazioni significative nei venti in quota, 
supporta l'ipotesi che in questi giorni non ci sia stato il passaggio di una strut- 
tura sinottica significativa sopra la nostra regione e che il calo di temperatura 
nei bassi strati sia dovuto essenzialmente ai temporali. 

L'instabilità potenziale era molto alta in particolare alle ore 18 UTC del 24, con 
un CAPE di 2.200 J/kg e un Lifted Index inferiore a -7 °C, nonché un flusso di 
vapore nei primi 3 km (VFlux) pari a 44 gm:s: tutte condizioni che possono 
favorire lo sviluppo di temporali molto forti. E istruttivo notare come il sondag- 
gio fatto 6 ore prima (12 UTC) avesse degli indici rispettivamente pari a 1.000 
J/kg, 4 °C e 14 gms" e questo insegna quanto rapidamente l'atmosfera 
possa cambiare il suo stato e quanto sia importante d'estate il sondaggio delle 


ore 18 UTC. 





| temporali si sono susseguiti dal pomeriggio del 23 alla mattina del 25 giugno, 


gione. La situazione meteo era per certi versi 
molto simile a quella che si era venuta a creare 
nel giugno del 2003, quando vi fu un'ondata 
calda eccezionalmente forte e duratura. 

Il periodo caldo si è interrotto il 12 sera in se-@ 
guito all'entrata d’aria più fresca da nord-est, 
che ha innescato dei temporali e prodotto 
vento forte con raffiche sui 7/0 km/h sulla pe- 
demontana (qualche danno limitato). Dei tem- 
porali si sono verificati anche il 13 (nel 
pordenonese) e il 14 pomeriggio. 

Tra il 15 e il 16 sull'Italia si è organizzata una 
depressione che ha richiamato Bora sostenuta 
sulla costa e aria più umida mediterranea in 
quota. La Bora ha determinato per “up-welling” @ 
(rimescolamento) un deciso raffreddamento del 
mare, che dagli oltre 25 °C (temperatura mas- 
sima) di metà mese è sceso rapidamente a 


ma in particolare quelli della serata del 24 hanno pro- 
dotto venti molto intensi e raffiche di pioggia misurata 
fino a 17,3 mm in 5 minuti registrati dalla stazione di 
Udine-San Osvaldo alle ore 21:20 UTC. A Udine sono 
stati riportati danni anche alla copertura del mercato 
del Partidor, con conseguente blocco del sistema di re- 
frigerazione. L'immagine sotto riportata mostra la ri- 
flettività massima alle ore 20:50 e i dati a 5’ delle 
stazioni alle 20:55 UTC, ovvero mezz'ora prima del 
passaggio su Udine. In questa fase il temporale era 
ancora più intenso, con un picco di riflettività sulla 
zona di Mereto di Tomba. 
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17,4 °C, decisamente ben sotto la norma. 

Il 16 il cielo si è presentato in prevalenza nuvo- 
loso; variabilità si è avuta anche nei giorni suc- 
cessivi, con aria al suolo secca e calda di giorno 
e qualche locale rovescio. 

Tra il 21 e 22 il tempo si è stabilizzato per la 
presenza di un promontorio anticiclonico che Si 
é spinto fino a nord delle Alpi. 

Dal 23 una depressione sulla Spagna e correnti 
fresche atlantiche hanno fatto confluire sul Friuli 
Venezia Giulia aria umida e instabile da sud- 
ovest. Il tempo si è fatto variabile ed instabile, 
con rovesci e temporali. Dalla sera del 23 le 
piogge sono state molto intense sulle Prealpi 
Carniche. Nella tarda serata si è avuto il pas- 
saggio di un primo fronte, che ha causato tem- 
porali diffusi con vento da nord-ovest localmente 
forte; una seconda linea di temporali è passata 
da ovest verso est 4-5 ore dopo, accompagnata 
da vento in genere ancora più forte (raffiche 
sugli 80 km/h). Le piogge in genere sono state 
abbondanti e localmente intense (sulla costa 
solo vento). L’instabilità è continuata anche il 


24, per la presenza ancora di correnti da ovest 
in quota e per Il passaggio in tarda serata di un 
nuovo fronte. Anche in questo caso si sono 
avuti temporali da ovest verso est, con piogge 
localmente intense e raffiche di vento forte. Il 
25 l'atmosfera si è raffreddata e si sono avute 
piogge sparse e qualche rovescio. 

Dopo alcuni giorni con tempo più tranquillo, la 
sera del 28 si sono avuti altri temporali con altre 
piogge localmente abbondanti. 


Dal pomeriggio del 29 una profonda saccatura @ 


atlantica ha fatto affluire correnti da sud-ovest in 
quota e da sud al suolo. Si sono così avuti altri 
rovesci sparsi sui monti e sulla pedemontana. 
Dalla sera diversi temporali hanno interessato 
la regione con raffiche di vento forte, specie su 
pianura e costa. Il 30 l’aria fredda del fronte ha 
fatto scendere sensibilmente la temperatura. 
L'ultima decade del mese è stata quindi parti- 
colarmente ricca di temporali, che hanno por- 
tato piogge da abbondanti ad intense, ma anche 
alcune grandinate e raffiche di vento forte o 
molto forte con qualche locale danno. 


Pioggia e fulmini 





Dopo un breve periodo 
di secco, tornano 
abbondanti le piogge 


Le piogge di giugno si 
sono distribuite 
abbastanza 
uniformemente nel 
corso del mese, 
sebbene i primi 12 
giorni siano stati 
piuttosto secchi, 
soprattutto per la 
presenza di temperature 
molto alte; le piogge più 
intense si sono 
concentrate nella 
seconda parte del 
mese. 

Le piogge sono risultate 
meno frequenti sul 
triestino e sulla costa, 
dove si sono contati 5-/ 
giorni piovosi, mentre 
sulle Prealpi si è arrivati 
a contare 15 giorni di 
pioggia. 

Le pluviometrie mensili 
sono state comprese tra 
50-70 mm della costa 
e del triestino, 830-200 
mm della pianura, oltre 
300 mm delle Prealpi, 
per poi scendere a 150- 
200 mm nelle zone 
montane più interne. 

La località con la 
pioggia mensile più 
elevata è stata Musi con 
338 mm; sempre nella 
stessa località si è 
registrata la pioggia 
giornaliera più intensa: 
136 mm il giorno 23. 

Il confronto con i dati 
climatici ci mostra un 
mese in buona misura 
in linea con la 
climatologia. 
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Veneto 


Temperatura 


Austria 


co 


Le due facce del mese di giugno 


Nei primi 15 giorni di giugno le temperature sono state 
sempre ben più alte della media climatica, specie nei valori 
massimi: la media delle temperature massime giornaliere in 
pianura si è attestata intorno ai 30 °C, circa 4 °C in più 
rispetto al dato climatico. Era dal 2003 che in questo periodo 
non si registravano valori così elevati. AI contrario, nella 
seconda quindicina le temperature sono scese a valori più 
bassi di quelli tipici: sempre in pianura la media dei massimi 
giornalieri è stata di 2/7 °C, 1 °C in meno rispetto al clima. 


Legenda 


I meteogrammi riassumono in 
quattro distinti pannelli | prin- 
cipali dati meteorologici gior- 
nalieri. 

Pannello 1 (superiore): è indi- 
cata la temperatura (°C) mas- 
sima, media e minima a 1,8 m; 
la fascia arancione e blu indi- 
cano, rispettivamente, il 90° 
percentile della temperatura 
massima degli ultimi 10 anni e 
il 10° percentile della tempera- 
tura minima degli ultimi 10 
anni. 

Pannello 2: pittogrammi con le 
condizioni prevalenti del cielo 
e I fenomeni; le barbe indicano 
la direzione di provenienza del 
vento a 10 me la relativa velo- 


cità massima giornaliera (5 
m/s, trattino corto; 10 m/s, 
trattino lungo; 50 m/s, triango- 
lino). 

Pannello 3: è indicata la piog- 
gia (istogramma) in mm e la 
radiazione globale in MJ/m?. 
Pannello 4 (inferiore): tabella 
con i dati giornalieri. 


[1] Su fondo bianco il cumu- 
lato di pioggia (mm) e il nu- 
mero di giorni di pioggia nel 
mese. 


[2] Dati di: 
- neve forniti da Ufficio Neve e 
Valanghe della Regione Friuli 


Slovenia 


Veneto 


Venezia Giulia; 
- fulmini forniti da CESI-SIRF 


[3] Confronto con le serie stori- 
che OSMER degli ultimi 10 
anni (dato mancante se serie 
dati <10 anni). 


[4] Giorno di pioggia: giorno con 
almeno 1 mm di pioggia. 


[5] Scarto in % tra le piogge 
cumulate nel periodo e le 
piogge delle serie storiche 
OSMER degli ultimi 10 anni 
(dato mancante se serie dati 
<10 anni). 





[6 Giorno di gelo: 
Tmin <0 °C. 


[7] Giorno di ghiaccio: 
Tmax <0 °C. 


[8] Giorno caldo: 
Tmax= 30 °C. 


[9] Notte calda: 
TImin> 20 °C. 


Le serie con dati mancanti sono 
state ricostruite e sono Indicate 
con 


() Dati temporaneamente man- 
canti 


Austria 





Nell’intero mese la temperatura media mensile si è attestata 
intorno ai 22 °C (+1 °C rispetto al clima). Le giornate più 
fredde in pianura si sono avute a inizio mese (il 2 a 
Pradamano 9.1 °C), sui monti anche a fine mese (il 28 sul 
Monte S. Simeone 4.9 °C). Il giorno più caldo del mese è 
stato il 12, con oltre 3/7 °C a S. Vito al Tagliamento. 

La temperatura giornaliera del mare è risultata in linea con 
i dati medi climatici nella 1? e 3? decade, mentre nella 2? è 
scesa su valori più bassi per la presenza di vento di Bora. 


[=] La misura può essere sog- 
getta a grossa incertezza per le 
particolari condizioni del sito 


e Stazione di vetta 


Significato dei colori nelle tabelle 





valori compresi tra il 10° 
e il 90° percentile 











valori inferiori al 10° 
percentile 


valori superiori al 90° 
percentile 





se la serie di dati è 
inferiore a 10 anni 


L_|] 


Temperatura del mare (°C, 2 m di profondità) (Trieste) - Giugno 2014 
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Meteogrammi 


Gradisca d’Isonzo (GO) 
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È 
E 
[10] 
DD 
DD 
Ko) 
(a 
Pioggia 0.5 7.5 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.2 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.1 0.0 13.7 28.7 16.7 0.1 0.0 0.0 15.3 9.9 
Vento max 7.5 10.5 12.9 6.1 9.0 5.6 5.6 5.4 6.6 7A 5.9 11.7 9.6 8.2 9.2 6.9 10.2 7.2 8.1 7.5 7.8 6.0 11.1 16.3 8.3 6.8 7.9 6.4 9.5 10.5 
Vento medio 2.3 2.4 3.2 2.1 2.4 2.2 2.1 1.9 2.0 24 2.1 2.5 2.7 2.0 3.1 2.0 2.2 1.6 2.7 2.3 2.0 2.1 2.4 3.0 2.3 2.4 2.0 2.4 3.2 2.1 
T massima 24.1 24.7 25.2 25.8 24.3 27.5 30.2 32.9 33.1 33.9 34.8 34.7 31.9 28.0 26.3 21.4 26.0 27.2 28.6 27.8 26.8 27.5 29.0 28.4 23.3 27.5 28.3 28.5 27.5 24.7 
T media 16.6 16.6 17.2 19.2 18.7 21.2 23.3 25.4 26.3 27.1 27.0 25.6 24.5 20.9 21.2 19.2 20.2 20.7 22.3 21.5 21.0 22.3 23.0 22.2 18.6 21.1 22.0 22.9 22.6 19.1 
T minima 9.5 11.4 11.6 10.7 19.7 14.3 16.2 18.3 18.7 18.8 20.0 17.9 18.7 16.6 15.2 16.1 14.1 13.0 14.0 15.2 14.1 17.4 17.7 15.4 14.2 13.8 16.0 17.4 18.3 15.5 
Radiazione 24.6 27.2 28.9 30.1 23.6 29.9 30.9 30.8 30.3 31.0 29.7 29.0 28.5 18.0 28.6 6.4 25.3 21.4 27.1 25.9 29.2 22.2 20.2 24.3 12.1 27.2 23.6 30.0 20.9 16.6 

Pordenone 
©) 
o] 
Si 
Io 
(0) 
(ON 
E 
Lv 
t 
È 
E 
[40] 
DD 
DD 
Ko) 
(a 
Pioggia 0.0 0.1 1.6 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2 15.6 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 28.1 22.7 0.1 0.0 17.4 19.7 5.7 
Vento max 7A 8.1 10.5 5.8 6.6 6.5 5.2 5.3 6.6 5.3 4.9 16.9 17.8 8.4 8.9 6.5 6.8 6.9 8.1 5.5 7.0 4.6 7.4 18.3 6.8 7.8 7.4 7.0 20.7 10.5 
Vento medio 1.8 1.5 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4 1.5 1.4 2.3 2.2 2.2 2.5 1.8 1.7 1.4 1.9 1.9 1.7 1.2 1.7 2.2 1.6 1.6 1.8 1.4 2.1 1.7 
T massima 25.0 23.7 25.7 26.5 26.8 28.8 31.8 33.4 34.3 35.2 36.2 36.7 32.6 28.5 26.8 24.1 26.5 29.0 28.3 28.5 27.3 28.2 27.4 28.0 22.1 27.5 28.0 28.3 26.5 26.0 
T media 18.5 17.9 18.6 19.9 20.2 21.9 23.8 25.6 27.2 28.1 28.5 27.4 24.9 21.2 21.8 20.5 21.2 22.0 22.4 22.6 22.2 23.2 22.9 21.8 18.9 21.5 21.9 22.8 21.1 20.0 
T minima 12.3 13.8 12.9 12.5 14.5 14.7 15.9 15.7 18.5 19.6 19.7 19.2 18.0 16.7 17.6 17.1 15.8 16.3 16.1 16.7 16.0 19.2 18.1 16.5 16.2 14.5 17.2 16.5 17.2 15.9 
Radiazione 24.9 18.0 24.9 25.6 26.4 28.2 29.2 29.6 29.1 29.4 29.1 25.0 27.3 18.9 21.4 17.8 23.3 24.5 24.3 22.9 28.1 21.5 15.9 23.5 11.4 29.7 24.4 25.2 12.5 23.2 
Tarvisio (UD) 

©) 
di 
Si 
© 
Dv 
(ON 
E 
Lv 
t 
€ 
E 
[40] 
DD 
DD 
Ko) 
(a 
Pioggia 0.4 0.0 1.0 0.1 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 4.0 0.1 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 24.4 30.0 12.3 0.1 0.2 0.3 31.1 20.8 
Vento max 74 7.0 6.1 9.2 5.0 7.5 7.6 6.5 7.0 8.1 8.2 7.0 8.7 8.5 10.8 8.8 8.0 9.6 5.1 7A 9.4 9.5 9.7 9.0 7.3 6.8 6.1 7.0 8.6 5.8 
Vento medio 1.5 1.7 1.3 1.4 1.4 1.5 1.3 1.8 1.5 1.6 1.8 1.3 1.4 2.2 2.8 2.2 1.5 1.7 1.3 1.3 2.1 2.5 2.6 2.0 1.6 1.8 1.4 1.4 1.2 1.3 
T massima 18.3 19.7 18.8 20.5 17.3 24.5 27.9 29.8 29.9 30.0 30.4 28.5 23.8 22.8 19.9 19.9 17.6 21.1 23.0 22.5 21.8 24.8 26.3 20.9 19.3 20.7 21.6 22.8 18.9 19.1 
T media 11.8 12.1 11.1 13.2 13.0 16.1 18.4 20.0 20.8 21.3 21.7 17.6 16.5 16.1 15.2 14.6 13.0 14.7 15.1 15.2 13.9 17.3 18.4 14.8 12.9 14.4 15.4 17.0 15.6 12.2 
T minima 6.3 3.8 5.2 3.9 7.9 7.5 TI 8.9 11.8 12.6 12.2 11.7 11.9 11.3 11.4 9.6 7.3 8.8 6.6 8.0 5.1 7.6 12.1 11.6 9.1 8.4 11.4 9.4 11.3 8.6 
Radiazione 20.5 19.8 18.4 21.8 15.1 28.3 30.8 30.7 29.0 30.4 28.2 17.6 19.1 21.0 21.0 21.2 11.2 23.2 21.8 17.2 27.0 31.2 26.6 15.1 12.6 21.3 13.4 19.0 5.0 15.1 
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©) 
a) 
i 
Dv 
(0) 
[ON 
E 
vd 
t 
È 
E 
[10] 
DD 
DD 
Ko) 
(a 
Pioggia 0.0 0.2 1.4 0.6 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.8 14.4 0.4 8.8 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 18.8 36.4 8.0 0.0 0.0 0.8 52.8 6.2 
Vento max 8.2 8.2 10.9 9.1 6.6 9.0 8.7 9.2 9.1 8.8 12.3 12.8 8.9 9.4 7.5 8.7 8.5 6.6 6.8 10.4 8.8 9.0 19.0 9.2 8.0 8.2 7.6 7.8 12.2 7.8 
Vento medio 2.5 2.8 2.5 2.6 1.9 2.7 2.7 2.9 2.6 2.8 3.0 2.3 2.2 2.5 2.1 2.5 2.6 2.7 24 2.0 2.1 2.7 2.8 2.2 1.8 2.3 2.2 2.3 1.7 2.0 
T massima 23.6 23.8 24.2 25.5 24.8 26.8 29.5 32.1 32.5 33.3 34.8 33.4 29.8 27.0 26.8 24.4 25.7 27.3 27.9 26.5 23.5 25.9 27.3 25.7 21.8 26.0 26.3 25.5 25.9 24.2 
T media 17.2 16.6 15.9 17.7 18.1 20.1 22.3 24.3 25.2 25.9 25.0 22.8 21.9 19.7 19.9 18.9 20.0 19.7 20.5 19.8 19.0 20.4 20.4 19.2 17.4 19.4 19.2 20.5 18.7 17.2 
T minima 10.9 10.0 10.6 10.0 13.8 12.3 14.0 15.5 16.6 18.2 17.9 17.5 16.3 15.3 14.6 15.1 13.5 14.8 13.8 15.3 12.1 14.1 15.3 15.0 14.1 12.0 15.8 14.8 14.4 12.7 
Radiazione 22.4 23.2 19.8 23.9 19.2 28.5 28.9 28.9 27.9 28.1 26.8 18.9 19.3 22.1 21.7 20.0 20.7 19.5 24.6 14.2 19.5 18.7 19.7 19.0 11.0 26.6 14.3 16.3 8.9 15.4 
Trieste 
© 
O 
i 
IS) 
(0) 
[ON 
E 
vd 
t 
È 
E 
{40} 
DD 
3 
(a 
Pioggia 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 4.5 19.9 0.0 0.0 0.0 25.2 3.0 
Vento max 13.8 11.9 16.6 9.1 10.6 5.2 3.3 4.0 TI 9.7 5.2 22.0 18.1 15.2 16.0 19.1 17.4 14.9 15.5 14.0 16.2 6.2 12.7 21.7 12.2 7.9 10.3 5.9 23.8 13.2 
Vento medio 2.5 2.8 3.6 2.3 2.4 1.6 1.2 1.2 1.9 2.3 1.6 4.8 3.2 4.1 6.1 8.1 6.1 4.7 2.3 3.4 3.2 1.7 2.9 4.4 3.3 3.1 3.2 2.1 4.6 3.7 
T massima 22.6 22.1 22.0 22.4 22.8 24.6 26.1 30.2 31.7 31.7 31.5 31.6 26.8 27.5 25.3 22.1 23.9 26.0 25.1 24.3 23.0 23.6 26.2 26.9 23.0 25.6 26.9 25.1 27.1 23.4 
T media 18.4 18.7 19.6 20.5 20.9 21.6 22.7 25.0 27.3 27.1 27.6 27.5 24.2 22.9 22.4 20.2 21.4 22.7 21.7 21.7 21.5 22.2 23.8 23.7 20.4 22.5 23.2 23.2 24.2 20.7 
T minima 15.4 14.7 16.6 17.0 18.1 18.3 19.3 21.3 24.2 25.2 24.6 22.2 21.6 19.7 19.2 18.3 18.8 18.6 18.9 18.8 19.8 19.5 22.4 18.2 18.1 18.5 20.2 20.8 16.4 17.8 
Radiazione 20.8 27.0 28.6 28.9 22.7 28.0 28.1 28.4 28.6 29.1 29.4 25.8 27.6 16.8 24.5 5.4 21.3 21.4 22.1 21.9 26.9 21.1 19.2 23.4 6.0 28.2 25.4 28.5 19.4 12.6 
©) 
O 
i 
Koi 
(0) 
[ON 
E 
Lv 
t 
È 
E 
[40] 
'D 
DD 
Ko) 
(a 
Pioggia 0.0 0.2 0.1 0.0 18.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 6.2 19.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 14.4 59.3 25.4 0.2 0.0 18.4 17.4 6.0 
Vento max 7.9 7.3 11.9 6.8 10.9 5.3 5.0 5.6 6.1 6.2 8.9 17.3 10.2 10.0 11.3 7A 9.0 10.9 7.2 7.0 7.3 7.9 14.4 18.3 7.8 6.6 74 8.1 TT 12.6 
Vento medio 1.9 1.8 2.4 2.0 1.7 1.3 1.2 1.3 1.8 1.9 24 3.7 2.6 2.7 3.3 2.5 2.5 1.8 1.9 2.2 2.3 1.7 24 2.6 2.1 2.1 2.2 1.8 2.9 1.8 
T massima 25.2 24.9 25.6 26.6 24.9 27.6 30.4 33.1 33.6 34.3 35.7 35.5 33.3 27.5 27.0 22.0 26.2 27.4 28.6 28.3 27.0 28.0 28.7 27.8 22.5 27.6 28.5 28.9 26.3 24.8 
T media 17.5 17.1 18.3 20.2 19.2 21.3 23.2 25.4 26.9 27.4 28.4 27.2 24.9 21.4 21.5 19.7 20.5 21.2 22.5 22.0 21.6 22.8 22.8 21.1 18.1 21.4 22.1 22.5 21.4 18.8 
T minima 10.8 12.3 12.1 11.5 14.9 13.8 14.9 15.6 18.4 19.1 18.9 19.9 17.9 16.9 16.8 17.1 13.9 13.6 14.3 16.0 16.5 17.9 17.0 12.8 14.4 12.7 16.7 15.5 17.9 14.7 
Radiazione 22.9 22.1 22.6 25.5 20.0 27.1 28.5 28.5 27.1 28.4 27.9 27.1 26.4 17.3 24.9 9.1 22.5 21.8 23.5 22.9 24.9 22.5 18.2 18.7 12.0 30.7 21.4 25.5 15.0 15.4 
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Vento 


Raffica massima giornaliera (m/s e km/ora) 


Nei grafici sono riportate 
per 6 stazioni 
significative del Friuli 
Venezia Giulia le raffiche 
massime giornaliere 
(punti rossi, m/s) del 
vento a 10 m suddivise 
per ottante; nel box In 
grigio la raffica massima 
per ottante con 
l'indicazione del giorno 
in cui si è verificata. 


Nella tabella è riportata 
la velocità media del 
vento filato a 10m 
(m/s), la velocità media 
(m/s) e la frequenza (%) 
del vento per ottante. 


Gradisca 
Pordenone 


Trieste 

Udine 

Lignano 

Monte Zoncolan 


Gradisca d’Isonzo Pordenone 
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S S 
Trieste Udine 
N N 
il 
NW ad NE 
© 
24 ° sai 
30] — 4 o 
E W | ol I $ 20 03 
\ ° / / I 
22 5 
i e A Lo TE 
SW SE 
S S 
Lignano Monte Zoncolan 
N 
NW 24 
da > NE 
20 m/s 1 AI 
1 | 
10 \ 0° 
E W - 23 
©. DI 
29 è ©8 olo TT: 
ha Fa 
W 18 
ea SE 
S S 


25 24 19 26 29 24 21 
19 18 RNNMNN20 24 
5,3 42 27 20 29 28 
20 21 25 26 23 MN?) 
41 44 58 39 33 27 32 
IAN 3,7 [Blomnzzansog 32 23 25 





